I | 01 —I —I 11 T? ホ—パワ—アツブし 

八ワフル連閱證競? 


フしたを房-暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖め 
たりすることびでをまず。夏の暑い曰の帰宅時や、冬の寒さの厳し 
ずめでず。 


圍11謹圍 n 



パのル 1 




を房 ■ 除湿を房運乾 

中に ( バワフル を巧す。 

Iパワフルを房運転に切り換わります。 
I運転ランプび青色に点のします。 





(室内ユニット本体表お部） 

暖房-加湿暖房運面 

中に バワフル ^を巧ず。 

Iパワスレ暖房運転に切り換わります。 
I運転ランプび赤色に点のします。 



(室内ユニット本体表示部） 


風向を変えたいとき 

♦温度- 湿度-風量は変更でさません。 

■パワフル運転中に風向を変えたときは、パワフル 
運転終了後ち変更した風向設定を保ちまず。 


パワフル運輯について 

が;麵圍酿蓮廢觀誦圍 i 疆; 
圍識議麵議載議議議議議;; 
:靡塞;霉隸齒業畫ぉ刚圓圓圓圓 
嘯 1 目議賴龍瞧麵羅国龍議 
讀;鶴關寵謹議醒麵謹謂謹;; 


エ尹 3 逊薩應麵ぉ麵麵 
麵 11 議議圍賴圍瞧飄画 
謂圓 11 遜匯 Is み:賴覇吊^^ 
圍蕭圍賴圓帮賺輩麵蓮; 
転-儲誦墨瞧匪謹麵 4 を 
^霉壌麵醒竊麵達顧画^^ 


►: 裝觀閥醒圖顏垂 ;! ii;ii 議 iliii 

;;;;;;;;這被總嫌强賴强總毅站 

^卷排擊里^画驟画媚圍輯画:: 

H 議：！圍麵曜画回圍111 y - 苗^^^ 

パワフル加湿運転について 

離目麵 ii 麗議隱議謹賴瞬の 
パワフル如湿について 
はをご覽くだ 
さい。 


取り消したいとき 


パワフル をちラー度巧す 


運睾 5タイで 一 


運転タイト 




•ちとの運転モードに戻ります。 

運転ランプををとの色に戻ります。 
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++ お部屋の状況を確認して姑適な厘晒を提案しまず。 
CD ス U 。ピまた、温度•湿度などの情報を表示します。 



•メニューの表示-音設定でナビ設定 
「入」に設定しておくと、 

111 Hi ! + iBiiii を行います。 
•メニュー表お-音設定でナビ設定「切」 
に設定しておくと、 It 報繁巧のみ行 
います。 



■ J モコンをエアコン本なに向けて 

お矢日らせ ，を巧ず。 

• i;;; 義级;擾栽 I を巧したを、約 2 秒間 U モコンをエアコン本体に 
向けておいて < ださい。 

•お知らせ表示中に、 I おならせ外のボタンび巧されたときは 

お知らせ表示を終了して、押されたボタンに応じた表示に 
なります。 


ナヒ袁巧 

健康と省エネのためのアドバイスを表示しまず。 


• メニューの表术-言設定で 
ナビ設定「入」に設定されて 
いる場合に表示れます。 
(設定ち法：^‘'‘’ 

ナビの表示内3 


-(表示例）- 

湿気が ： mm 
をいので…！但曲おすす粗 


♦ yi 窥; iig を巧すごとに表示を切り換えることびできます。 
• 下記運転中はナビ表示しません。 


除湿運転-加湿運転-へや干し運転-るすばん換気運転-けつろ防止 
運転•快眠運転•除湿;令房運転（除湿自動切換「入」のとさ .. ‘, ') 


情報表ち 

お部屋の温度*湿度や屋外の温度、消費電力を表示しまず。 



(表示例) 


谐お辟刻 


I 設定谭を 


現在加湿暖房運お中 


進行状況表示 
目標に近づくと 
■び 3 つになります。 


怨祗 

in 

fUv 





室内 i 

屋外 

■4 

10 

砂 

後 

消香動量 
は… 

■4 

3 

秒 

後 

郎日 

涵 372 kHh 


• おが6せを巧すごとに表示を切り換えることびできます。 
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ナビ表示について 

•ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくないときはナビ設定「切」にしてご使用 
ください。初期設定はナビ設定「入」になっています。：：，：":： 

♦運転開始か b 約1時間は、お部屋の状況を監視しているため、ナビ表おしないことびあります。 

• I 讓知為お; I を押して[受信失敗]表示になった場合は、エアコンからの信号び正しく受信で击ていません。 


ちう一度、エアコンに向けて操作してください。 


停止中に I 燃腺：振 I を巧すと、待機電カセーブ機能び働いているために、屋外温度び [--] 表示になる場合びあります。 


その場合、もう--度 hMBMi を巧してください。 

• メニューの機能設定で除湿自動切換「入」に設定している場合、除湿冷房運転を行うと状況に応じて自動的に除湿運転 
に切り換わります。このときはナビ表示しません。 


情報表巧について 

•運転中の屋外温度は室がユニットから吹を出した風や熱交換器の温度の影響により;令房-除湿時は高めに暖房時は低 
めに（特に室外ユニットに霜び付いたとき）表おすることびあります。 

•進行状況表示は設定の温度•湿度を目標にして4段階で進行げ況を表おします。温度は2で刻み、湿度は日％刻みで 
表示されます。 

•下記運転中は進行状況を表示しません。_ 

けつろ防止運転-へや干し運転-るすばん換気運転•パワフル運転-換気-空清運転 
-加湿運転中は温度進行状況を表おしません。 

•設定湿度が「連続」のとさ、冷房-暖房運転中は湿度進行状況を表おしません。 

•表示でさる室内-屋外温度の最低は一9でです。これより低い場合は一9に表示となります。 

また最高は39でです。これより高い場合は3日 ° C 表示となります。 

•表示する室内-屋外温度、湿度はエアコン本体に設置されたセンサー付近のをのです。 

•表示する温度、湿度はエアコンの設置げ況によりセンサー付近に障害物がある場合や直射日光などの影響を受ける場 
合びありますので、目安としてご使用ください。 



消費電力量表おについて 

•消費電力量は 9999 kWh まで積算表おします。 9999 kWh を超えると OkWh 表示になりまず。 

また使用日数を999曰を超えると□曰表示になります。（曰数は本体の電源び入っている期間の積算) 
•消費電力量は計算値です。目まとしてご使用ください。 

•電気化の目まは22円 / kWh です。（使用量および電力会社により、単価は異なります。） 

•消費電力量は] kWh 未満を切り捨てて、表示します。 

•消費電力量を U セツトしたいとさは" ’ ’を参照してください。 
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お知らせ 


(つづさ) 


リモコン 表示 

表示条件 


麵 
巧た怔… 

► 

mm 

高段おすす扭 


;令房運転中、室内温度び屋外温度より8でじ1上低くなっています。 


紐 
のた曲… 

► 

温！柳で 
® おすすめ 


暖房運転中、設定温度が2日でな上になっています。 


m 

多い巧で… 

► 

にど胁で 
臓すずめ 


冷房運転中に、湿気び多くなっています。 


mu 

なのミ… 

► 

にど胁で 
畐蚊抓め 


暖房運転中に、乾燥し過ぎています。 


湿気が 
多い巧で… 

► 

瞧すすめ 


お部屋の湿度び高過ざます。 

(停止中または換気.空清運転単独のときに表示） 


mm 

なのを… 

► 

HI 湿おすすが 


お部屋の湿度び低過ぎます。 

(停止中または換気-空清運転単独のときに表示） 


麵級 
離中 


最適な温度、湿度設定で運転しているときに表おします。 


觀低い 


冷房、除湿冷房時、設定温度よりち屋外温度び日むな上低いとさに表示 


受信失敗 

► 

が-度 


エアコンからの信号び正しく受信できていません。 


借えません 


今、行っている運転では使えないボタンです。 


禍クト沖 


内部クリーン運転中に巧すと表おします。 


服ショック中 


カビショック運転中に巧すと表おします。 
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ミミ 33 現なの® s 、® 向設定、ワイド諭、臟レベル、タイ 7- 設定を 
お^/ tv 记 5 i じ、確認ずることができまず。 




•4 秒催 


4秒後 

をとの画面に 
戻ります 



’ 4砂を 


24«気 

f 

4 ； 

削- 

4 

ふ則?- 

夺 

4 

i \ i-m 

iiiiiiili 

秒 

後 

30體 

砂 

後 

目:00 

秒 

後 

個^' 


おまかせ自動運転のときのみ設定温度-湿度を表示します。 
r - (表お例）- 









誦入 


im 


个 



m - 

ム 

的-セレウト 

目:00 

T 

曲 



W 


■ J モコンをエアコン本体に向けて 

i 設定確認 [ を押ず。 


* 風量一風向ーワイド気流一換気レベルーパワーセレクトー 
タイマー設定->24時間換気の順で表示び切り換わります。 

• i 設蔚1認 J を巧すごとに表示を切り換えることびできます。 

* 設定確認中に他のボタンを巧すと、設定確認を終了します。 

* タイマー設定していないときはタイマー設定を表おしませ 
ん。運転状況によっては表示されない項目びあります。 

(表お例）- 



im 


な 














































メニュー操作のしかた 


メニュー操作で巧べージの運輯や 
設定を行うことができまず。 



带を茲 

設定:;爲痘盈定 レつ ど 



ilr ：—— r —— '^で設定したい頃目を 
選択し、 imj を巧ず。 

•メニュー画面は、約]分間操作しないと 
ちとの画面に戻ります。 


麵む 



T 


mmm \ 


一つ前の画面に戻りたいとを 

戻るを巧ず。 

メニュー操作を終了したいとさ 

終了取消 を巧す。 

メニュー操作がでさないとを 


運転の容、設定内容によっては操作できないメニューびあります。 
操作できないメニューを選択ずると下記げ表示され、操作ができません。 




が表示されまず。 


(例） 

•タイマー設定中に快眠運転をしよラとしたとき。 

•運転中にカビシヨック運転をしよラとしたとき。 

■時計合せをしていない（時刻] 2 : 0□び点滅している）場合に、 
タイマー設定をしようとしたとさ。 
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メニューには巧の項目があ D まず 



機能 

1 設定内容 

;醒誦弱;; 

r -^ 1^^- 

定期的に風向を窓側に向けて、窓から屋外の;令気や熱気び伝わ 
るのを抑えまず。 

32 

快眠 コース 

冷■厉快目民 

室内の温度と湿度をコント□ールして、快適な睡眠をサポート 
します。 

33, 34 

除湿冷房快眠 

暖房快眠 

加湿暖房快眠 

換気-空清 

摄気強め 

お部屋の空気をキレイにします。 

3已 

換気自動 

空清……… 

八ウス キー ブ 

廓画勤' ョ; タク;;::;;;;:: 

お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えます。 

36 

出出出出 II 

室内で洗濯物を干すときに便利です。 

37 

M る麵圍麵 11圍|;;!画; 

留守中のお部屋を換気します。 

38 

Si 謂麵廳 圍画 

窓や壁に結露ができるのを抑えます。 

39 


室内ユニツト内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。 

40 

圍酵圓圓圍 1 ■■圍 

エアコン運転中、同時に換気を行います。 

41 

議麵圍誦誦画垂! ii 圍圓圍 ill 圍誦1圍 ill 圓 illii 

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。 

42 

機能設定 

自動内部クリーン 

内部クリーン運転を自動で使用する場合に設定します。 

43 

除湿自動切換 

除湿;令房と除湿を自動で切り換える場合に設定します。 

44 


快適な湿度を巧つ機能の入切を設定します。 

4已 

= AfC ^ 

衣术 • 曰な疋1 

::: ： illiSliii ：： i ：： iN ： 

消費電力積算を U セツトします。 

46 

^誦聽 議隱圍誦 S 藝麵 :; 

運転（マルチモニター）ランプの明るさを調節します。 

音量;;;;;;;;;;;;;; 

受信音の音量を調節します。 

47 

隱扮設差 

ナビ表示の入切を設定します。 

!麵圍断奇ス 'ド . 

U モコンの液晶濃度を設定します。 

48 

時計台わせ 

現在時刻を設定します。 

12 

チャイルド□ック 

お子様び誤って U モコンを操作するのを防ざます。 

49 
































口 y フラツブで定期のに風向を窓側に向けて、窓か5を気や熱気び 

ノ I I 乂伝わるのを抑えまず。 


ワイド気流について 

• 上下風向でフラップび自動 
で動いているとさでを、ワ 
イド気流を設定すると窓側 
の向さではつラップび止ま 
ります。 

•下記運転中はワイド気流を 
設定変更でさません。 


加湿運転-換気-空清 
運転.へや干し運転- 
けつろ 防止運転- 
る すばん換気運転 


•パワつル運転中はワイド気 
流を中断します。パワつル 
運転を終了すると、ワイド 
気流を再開します。 
•下記の場合、お部屋側を優 
先させるため風向は窓側に 
问さません。 


【冷副引 

お部屋び十分;令えて 
いないとさ。 

腮副引 

お部屋び十分暖まつ 
ていないとさ。 

置が温度び高いとき。 


•損付状態によってはワイド 
気流の効果びない場合び 
あります。 


か舰 


を巧す。 




で■を觀尺し、 


か''總 


を巧す。 


ぶ 

赖歴脯 


im 



: で因を選択し、 

二圓を巧す。 

•風向を窓側と通常の向さに交互に変えます。ワイド気流設定での 
運転開始から已分 ULh 経過しなければ、風向は窓側に向さません。 



•ワイド気流を設定ずる 




ワイド気流設定での運転開始〜已分 


窓側に2分間、通常の向きに已分間、 
交互に風向変更を繰り返します。 


風量 • 風向を変えたいとき 


温度*湿度を変スたいとき 



取り消したいとき 


手順 


を行い、で 


回!を選択し、1^:を巧す 
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